
XJNDA HADIO - Mod, 53/19 - Medic e due curie, Media frequeiiza a 167 kc. Valvule: 6SA7 GT 6SK7 GT - 65Q7 GT * 6V6 GT - 6X5 GT. 

Fotemca d'ueciia 3 wait. Codhildio 40 wait 




